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HENRYKA z.Bystrzonowskieh I. Slubu SZAUER 
I. slubu. Bociańska 


żona Inżyniera drogowego Rady powiatowej krakowskiej, 


przeżywszy lat 48, po długiej i ciężkiej chorobie opatrzona św. Sakramentami, rozstała się z tym światem 
dnia 2 Grudnia 1800 r. 
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Pogrążeni w żalu mąż i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
zmarłej dnia 4 b. m. o godzinie 9 rano z domu pod l. ZI w Nowejwsi Narodowej do kościoła parafialnego 
św, Szczepana na Piasku, a po odbytem nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku, 


